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stellung   einer  absoluten Temperaturscala   scheint   mir   das   folgende zu sein.
Man lasst einen Korper umkehrbare Kreisprocesse durchmachen (etwa Carnot'sche, Seite 23 in Bd. I), die alle gleich geartet sind. Zunachst lasst man ihn dabei einer Warmequelle von der Temperatur ^ die Warme & entziehen, einer anderen von der Temperatur #2 die Warme Q2 mittheilen. Es seien erstens die beiden Warniequeilen sclimelzendes Eis und siedendes Wasser, die dem siedenden Wasser entzogene Warme sei §100 , die dem schmelzenden Eis mitgetheilte #0$ die Arbeit, die vom Korper geleistet wird, ist
~ Co) = A.
Die Temperatur des scbmelzenden Eises nennen wir #0, die des siedenden Wassers #100. "Wir theilen die Arbeit A in 100 gleiche Theile, benalten das schnielzende Eis bei und suchen eine andere Warmequelle, die so beschaffen ist, dass, wahrend der Korper an das scbmelzende Eis wieder die Warnie $0 abgiebt, er der neuen Warmequelle so viel .
1 A. Warme  entzieht, um  die Arbeit -— leisten zu konnen.    Die Tempe-
ratur &! dieser Warmequelle nennen wir 1° hoher als die des schmelzenden Eises, also ^ = #0 + 1°- Nun suchen wir eine weitere Warmequelle, die so beschaffen ist, dass, wahrend der Korper an das schnielzende Eis wieder die Warme QQ abgiebt, er dieser neuen Warme-
2 A quelle so viel Warme entzieht, um die Arbeit — - leisten zu  konnen.
Die Temperatur &% dieser neuen Warmequelle nennen wir 2° holier als die des schmelzenden Eises. So fabren wir im Aufsuchen von iraxner weiteren Warrnequellen fort, indem wir denKorper immer einen solchen Process durchmachen lassen, dass das schnielzende Eis dabei stets die namliche Warme $0 erbalt, den anderen Warmequellen aber
3 A   4 A je so viel Warme entzogen wird, dass der Korper ferner— — , -TO"' • • -
Arbeit leistet. Die Temperaturen nennen wir um 3°, 4° ... hoher als die des schmelzenden Eises. Auf diese Weise haben wir offenbar eine Scala zur Ermittelung der absoluten Temperatur irgend eines beliebigen Korpers gewonnen; indem wir den Korper mit den so hergestellten Warmequellen nach einander in Beriihrung bringen, schreiben wir ihm die Temperatur derjenigen Warmequelle zu, mit der er von selbst in keinen Warmeaustausch tritt. Die absoluten Temperaturgrade sind
#o, ^o + 1°, ^o + 2°, ^0 + 30, . . ., #0 + 100°, #0 + 101° u. B. f. o^o, die absolute Temperatur des schmelzenden Eises, kann willkurlich angesetzt werden.
William Thomson hat verschietjene Methoden  zur Ableitung einer absoluten Temperaturscala gegeben.    Die erste Methode bedient ....   537
